1207 ҰАІМОТ ЅТКЕЕТ РНІПАРЕІРНІА, РА, 


РАТЕ 
ЅНІРРЕР ВҮ 
ОСЕ ОКБЕК 


ҮОГЕ ОБКрЕН 


2 ғонм мо. 122 


ТЕКМ8: зо рАҮЅ мет. | 


КЕЕР ТНІЗ ІМҮОІСЕ..1Т 18 АМ ІТЕМІ2ЕЮ АССОУМТ ОҒ ҮОУИН РОРСНАЗЕЅ. СОМРАНЕ МІТН БНІРМЕМТ АМО БЕРОНТ АМҮ ОІЅСКЕРАМСҮ ІММЕРІАТЕСҮ. 
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